JÓZEF ROSENBAUM 


emerytowany c. k. Inspektor podatkowy, 


urodzony w roku 1815, po długićj i ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 Grudnia 1890 roku. 


W nieutulonym żalu pozostały syn z Żoną i rodziną, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 14 przy ulicy św. Filipa, we W tonek 
dnia 10 Grudnia b. r. o godzinie 2 po południu, wprost na Cmentarz. 
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e 
odprawionem zostanie we Czwartek d. 18 Grudnia b. r. o godz. 9 rano w Kościele OO. Reformatów. 7 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


